728
ON  THK MECHANICAL  BQUI VAUNT OF  HEAT.
[66
TABLE F.
No.	Trial No.	Work	Difference of Work	Heat (corrected)	Difference of Heat	K
	i Ser		m No.  VIII.			
XIX.	46	135,688,500		174,477		
	43	45,133,482	90,555,018	58,093	116,384	77807
XX.	47	135,641,722	...	174,344		
	44	45,251,606        90,390,116		58,231	116,113	778-47
Mean value = 7 78*2 7.						
Series Aro. IX.						
XXL     j       48		133,719,062		171,686		
1        51		45,261,660	88,457,402	58,038	113,648	778-35
XXI 1.            49		135,965,935		174,773		
52        !     44,784,136			91,181,799    I	57,539	117,234	777-78
XXIII.            50        j    132,708,724    i                         1				170,532		
53       !      45,035,464   j    87,673,260   |				57,919    ]	112,613       778-54	
Mean value =778*22.						
